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肌纤维 长 度 改 变 时 ， 组 成 肌 原 纤维 的 两 组 直径 不 同 的 肌 丝 各 自 的 长 度 都 不 改变 以 
及 分 离 的 粗 肌 丝 的 长 度 也 都 相同 是 提出 骨骼 肌 收 缩 的 肌 丝 滑行 理论 的 主要 依据 。 进 一 
步 的 工作 指示 ， 骨 骼 肌 的 粗 肌 丝 由 三 根 微 毕 组 成 1， 从 一 些 节 肢 动 物 横 纹 肌 得 到 的 结 
果 却 有 不 少 不 同 之 处 。 在 蜜蜂 飞翔 肌 我 们 曾 观 察 到 在 位 粗 肌 丝 的 长 度 随 肌 小 节 长 度 的 
改变 而 改变 ， 分 离 的 粗 肌 毕 长 度 也 不 同 , 有 些 可 达 在 位 静 息 肌 小 节 长 度 的 150%523。 用 
腔 、 肌 或 氧化 甸 溶 液 处 理 可 以 将 飞翔 肌 的 粗 肌 丝 分 散 成 为 微 绎 、 微 丝 的 数目 可 多 达 七 
根 “人 对虾 股 部 届 肌 "和 党 伸 尾 有 * 肌 原 纤维 4 带 的 宽度 都 随 肌 人 小节 长 度 的 改变 而 异 ， 
从 伸 长 程度 不 同 的 澳 伸 尾 肌 分 离 出 来 的 粗 肌 丝 的 长 度 也 不 相同 “, 指示 在 这 些 肌肉 中 ， 
粗 肌 毕 的 长 度 也 是 随 肌 小 节 的 长 度 而 异 的 。 上 述 一 些 结果 提示 节肢 动物 横 纹 肌 的 收缩 
机 制 和 宵 椎 动物 骨骼 肌 的 有 所 不 同 。 本 文 报告 我 们 观察 沼 虾 腹部 屈 肌 肌 丝 结构 的 一 些 
结果 为 探索 不 同 节肢 动物 横 仇 肌 是 否 有 相同 的 收缩 机 制作 准备 。 

沼 虾 (Macrobrochium nipponensis) 腹部 届 肌 取出 后 放 入 已 预 准 的 50 体 积 闻 
甘油 水 溶液 中 , 在 - 10'C 下 保存 二 周 以 上 ,然后 分 离 肌 原 纤维 。 册 原 纤 维 分 离 后 放 入 含 
100mM— KC!, SmM— M gCl, 2mM-—— EGTA,10mM— PBS 和 5mM— ATP CC pH?7.0) 
的 深 液 中 ， 义 浆 后 离心 ， 得 到 肌 丝 莫 浮 液 。 悬 浮 液 渍 在 标本 杨 上 经 ! (醋酸 钢 负 染 ， 
籍 日 立 厅 一 500 电 子 显微镜 观察 ,图 4 显示 分 离 的 粗 、 细 肌 丝 。 图 8 为 放大 倍数 较 大 的 
细 肌 丝 照 片 。 细 肌 丝 呈 双 股 螺 旋 结 构 ， 看 起 来 和 从 冰 椎 动物 骨骼 山 分 得 的 相仿 。 在 图 
C 中 可 以 看 到 两 端 呈 锥 形 ， 长 度 不 等 ， 从 1.4 到 2,6 微 米 的 粗 肌 缘 。2. 6 微米 已 大 于 在 静 
息 届 肌 肌 小 节 的 长 度 “1。 在 肌 丝 表面 还 可 以 看 到 一 些 横 桥 状 突起 。 在 放大 信和 数 较 大 时 
可 以 看 出 粗 肌 丝 上 有 纵 行 条 绞 (图 D) 。 以 2 村 眠 溶 渡 处 理 40 分 钟 ， 可 使 粗 肌 丝 散 开 
成 为 微 丝 (图 E)。 以 上 一 些 结果 和 我 们 从 蜜蜂 飞翔 肌 得 到 的 类 似 。 






图 
从 沼 是 膜 部 尽 肌 分 得 肌 丝 。 


4 。 示 分 离 的 粗 、 细 肌 丝 。x 36,000。， 去: 可 
吾 ， 示 细 肌 丝 至 双 股 螺旋 结构 。x192,000 .加 0 
C， 示 其 度 不 等 的 粗 肌 丝 。X 15,000. 万. 示 粗 肌 些 的 纵 行 条 纹 。 X 120,000 

忆 。 示 经 2 解吸 溶液 处 理 40 分 钟 后 粗 肌 些 纵向 分 籽 为 微 丝 。 x 120,000 


